ERC Version 4 USB rotator list. ““Cable/connector” column indicates an additional connector required 
to have the ERC board and rotator connected. Blank field with ‘“-” means no other connector needed. 


Manufacturer Model Type cable/connector 
AIGA ART-3000C Azimuth - 

Alinco EMR-400 Azimuth - 

Alliance HD73 Azimuth z 

CDE CD-44 Azimuth - 

CDE CD-45 Azimuth - 

CDE HAM II Azimuth - 

CDE HAM HI Azimuth - 

CDE HAM M Azimuth - 

CDE TR44 Azimuth - 

Create RCS5-1 Azimuth - 

Create RC5-3 Azimuth ; 

Create RCSA-3 Azimuth - 

Create RCS5A-3-P Azimuth 6-pin DIN 
Create RCSB-3 Azimuth - 

Create RCS5B-3-P Azimuth 6-pin DIN 
Daiwa DC-7011 Azimuth - 

Daiwa MR750 Azimuth - 
Emotator 105 TSX Azimuth - 
Emotator 1102MXxX Azimuth : 
Emotator 1103MXxX Azimuth - 
Emotator 1200FXX Azimuth 5-pin DIN 
Emotator 1300MSAX Azimuth 5-pin DIN 
Emotator 1800FXX Azimuth 5-pin DIN 
Emotator 502CXX Azimuth - 
Emotator 747 SRX Azimuth 5-pin DIN 
Emotator T50FXX Azimuth 5-pin DIN 
Fukner Commander 400 Azimuth - 
Giovannini GE 1000/T Azimuth - 
Giovannini GE 1500/T Azimuth - 

HyGain CD-45I Azimuth - 

HyGain HAM IV Azimuth 2 

HyGain HDR-300A Azimuth - 

HyGain T2X Azimuth - 

Kenpro HR-1300 Azimuth - 

Kenpro KR-1000 Azimuth - 

Kenpro KR-1000SDX Azimuth 8-pin flat female 
Kenpro KR-2000RC Azimuth - 

Kenpro KR-2700SDX Azimuth 8-pin flat female 
Kenpro KR-2800SDX Azimuth 8-pin flat female 
Kenpro KR-400 Azimuth - 

Kenpro KR-400RC Azimuth - 

Kenpro KR-450XL Azimuth - 

Kenpro KR-600RC Azimuth - 


Kenpro KR-600S Azimuth - 


Kenpro 
Kenpro 
Kenpro 
Kenpro 
Orion 
Prosearch 
Pro.Sis.Tel 
Pro.Sis.Tel 
Walmar 
Walmar 
Walmar 
Walmar 
Walmar 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 
Yaesu 


KR-650XL 
KR-800 
KR-800S 
KR-800SDX 
OR-2300 
PSE-x 
Model A 
Model B 
MH 

ML 

MU-1 

MU-3 
WM-1 
G-1000C 
G-1000DXA 
G-1000DXC 
G-1000S 
G-1000SA 
G-1000SDX 
G-2000RC 
G-2700SDX 
G-2800DXA 
G-2800DXC 
G-2800SDX 
G-400 
G-400RC 
G-450A 
G-450C 
G-450XL 
G-600 
G-600RC 
G-650A 
G-650C 
G-800DXA 
G-800DXC 
G-800S 
G-800SA 
G-800SDX 


Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 
Azimuth 


8-pin flat female 
8-pin DIN 

9-pin DSUB 
9-pin DSUB 


6-pin Mini-DIN 
6-pin Mini-DIN 
8-pin flat female 
8-pin flat female 
6-pin Mini-DIN 
6-pin Mini-DIN 
8-pin flat female 


6-pin Mini-DIN 
6-pin Mini-DIN 


8-pin flat female 


